取扱説明書 



ホームフリーザー 

品番 HF-10CP/HF-21CP 


■この取扱説明書をよ < お読みいたださ、正し < お使い 
<ださい。 

特に「を全上のご注意」はご使用前に必ずお読みくだ 
さい。 

■お読みになった後は、いつでち見られるところに保証 
書とともに大切に保管してください。 
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安全上のご注意 


ご使用の前に、この r まを上のごを意 J をよくお読みになつて、正しくお使いください。 

•つ リーザーを安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に 
防止するための注意事項です。誤った取り扱いをすると生じる危険と、その程度を、「警告」 
と「注意」に表示しています。安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。 

♦表示と意味は下のようになっています。 


A 警告 

人が死 t または重傷を負ラ 
可能性に結びつくもの 

A 江意 

人が傷害を負ラ可能性及び物的 
損害の発生に結びつくちの 


Q 




〇 


e 

「禁止」（し口ま 
いけないこと） 

を表します。 

水をかけたり、 
水でめ5さない 
で < ださい。 

ふれないで<だ 
さい。 

分解しないでく 
ださい。 

必ずして欲しい 
行為を表します。 

必ず電源プラグ 
をコンセントか6 
抜いてください。 

必ず アース 線を 
接続してください。 


A 警告 


を媒について 


電源プラグ、電源コードの点検 


r フリーザー本体の;令却回路砸管)を傷付けない 


禁止 


可燃性の;令媒を使用していますので、 
発火-爆発の恐れびありまず。 



電源は交流1 00 V の専用コンセントを使う 



100 VLU 外では、火災 • 
感電の原因になりまず。 



フリーザーの周囲はすさ間をあけて据え付ける 


コンセントは1已 A 1 U 上のものを単独で使う 


〇 ;令媒び漏れるとミ帯留し、発火•爆発の 
恐れびあります。 

\すさ間をあけて 



他の器具と併用したタコ 
足配線は、発熱し発火の 
原因になります。 



禁止 


庫内では電気製品を使用しない\ 

;令媒び漏れていると電気製品の接点の 
火花で発火-爆発の恐れびあります。 


f ； 令却回路(配管)を傷付けたときや可燃性ガスが1 
漏れているのに気付いたときは、フリーザーに 
ふれず义気の使用を避け窓を開けて換気する 


〇 

換気する 


電源プラグのなさ差しなど火花で発 
乂 •爆発し、火災ややけどの原因にな 
0ます。 


電源プラグは、ほこりを取り、刃の根元まで 
確実に差し込む 


〇 


必ず実施 


ほこりび付着したり、不 
十分な差し込みは、発熱 
し発火の原因になります。 



電源プラグはコードが下向さに 
なるよラ差し込む 


〇 


必ず実施 


逆に差し込むとコードに 
無理びかかり、ショー 
卜-過熱し、感電-発火 
の原因になりまず。 
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告 


電源プラグをフリーザーで巧し付けない 


Q 


禁止 


変あさせたり傷を付け 
ると、発熱し発义の原 
因になります。 



引义しやすいちのは入れない 


0 


禁止 


爆発する危険びあります。 
エーテル、ベンジン 、 LP 
ガス、アルコール、接着 
剤などは入れないで<だ 
さし、。 




医薬品や学術試料の保存はしない 


0 家庭用フリーヴー 
では、温度管理の 
厳しいちのはなを 
禁止 でさません。 


/医袭品が兰 I 麵 


可燃性スプレーは近くで使わない 


0 


禁止 


引火ややけどの危険 
びあります。 


りンク 



ガス漏れに気付いた5、フリーザーやコン 
セントには手をふれず、窓を開け換気する 

〇 フ I 」ーヴーを 開けたり ^ 

電源プラグを巧くと、 

引义爆発 U 火災や 
換気するやけどの危険びあり X 一一 

O ' 9 〇 \ ィ h I , 


水をかけない 

電気部品に水びかかると、ショートや 
感電の恐れびあります。 P クん 


戀 


禁止 



庫内打を交換するときは、電源プラグを必ず抜く I お手入れをするときは、電源プラグを必ず抜く 


运 

プラグを 
〕ンセントから抜く 


巧かずに行ラと、感電 
することびあります。 



アースを する 

故障や漏電のとさ、感電する恐れびあります。アース 
の取り付けはお買い上げの販売店にご相談ください。 


(№4ぺージ） コンセント 


〇 


アースをする 



アース 端モ 


分解したり、修理•改造は絶対にしない 

® 発火したり、異常動作してけびをする 
ことびあります。 

禁止 


运 

プラグを 
〕ンセン协雖く 


めれた手で抜さ差ししないでください。 
感電やけびをすることびあります。 


リサイクルの時など、保管時の幼児閉じ 
込みが懸念される場合は扉パッキングを 
はずす 


〇 

鼠 f ッキング 
をはずす 


異常時（焦げくさいなど）は、電源プラグを 
抜き運転を中止する 


處 

プラグを 
〕ンセント的抜く 


異常のまま運転を続けると、感電や义 
災の恐れびあります。 
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A 注意 


フリーザーにビン類や生類を入れない 


0 中身びまって割れ、 
けびをすることび 
あ0ます。 

禁止 




フリーザー底面には手を入れない 




底面に手を入れる 
と、鉄板によりけ 
びをする恐れびあ 
0ます。 




湿気のをい場巧、水のかかる場巧への設置は避ける 



絶縁び悪くなり、 
漏電の原因になり 
ます 0 





電源プラグの抜さ差しは、必ず電源プラグ 
を持って行 j ( n 


〇 

おず実施 


電源コードを引っ張って 
抜くと、電源コードび破 
損し感電やシヨートして 
発乂する恐れびあります。 




長期間使用しないとさは、必ず電源プラグ 
をコンセントか5抜く 


絶縁劣化などにより感電や漏電-乂災 
の原因になることびあります。 

プラグを 
〕ンセントか郎く 


^フリーザー内の食品や容器（特に金属製) 
にめれた手でさわ5ない 


ま傷になる恐れび 
あ0ます。 

禁止 


背面の機械部分(圧縮機やパイプなど）に 
直接手をふれない 

運転のとさの放熱により熱<なり、 
手をふれるとやけどをする恐れび 
あ0ます。 

禁止 





傷付きやすい床の上では、キヤスターは 
使用しない 

床材を傷付ける恐れびあります。 

禁止 


フリーザーを運搬するとさは、側面の底部 
をしっかり持って運搬する 

〇 扉取付金具を持って 
運ぶとカパーびはず 
れ、また、扉を持っ 
たり、手をすべらすと 
必ず実施けびをすることびあ 
ります。 



〇 


必ず実施 


扉の開閉や、他の人びフリーヴー 
の近くにいるとさは、扉で指を 
はさまないよラに気を付ける 


ノンフ□ンフリーザーについて 


♦このフ U - ヴーにはノンフ□ン;令媒とノンフ□ン発泡断熱材を使用しています。 

ノンフ□ン;令媒（イソブタン）とノンフ□ン発泡断熱材（シク□ペンタン/イソペンタン）は、オゾン層を破壊 
せず地球温暖化に対する影響び極めてルさい、地球環境に配慮した物質です。 

♦ノンフ□ン;令媒は可燃性です。 r ; 令却回路」に密封されており、通常のご使用において漏れ出すことはありませ 
んび、万一、；令媒回路を誤って傷付けてしまった場合、义気（電気製品）などの使用を避け、窓を開けて換気 
してください。 

その後、お買い上げの販売店へご連絡ください。 

\ _ 
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据え付けるときは 


[ 床が丈夫で水平なところ [ 熱気-湿気の少ないところ 


♦不安定な据え付けは、振動や騒音の原因になります。 
これらは床び丈夫で水平なところに据え付けること 
で防止でさます。 

♦じゅラたんやたたみの上で使ラとさは、下側全面に 
丈夫な板を敷いてください。フ U —ヴーの底（圧縮 
機など）の熱により変色-変質することびあります。 
また湿気の多いとさは、パイプ類に結露し、床をめ 
らすことびあります。 


風通しのよいところ 


♦フ U —ヴーの周囲に最ル必要設置スペースをあけ 
て、放熱をよ< して<ださい。放熱び悪いと;令却力 
び弱まり、電気化のムダになります。 

なお、最ル必要設 
置スペースは年間 
消費電力量の測定 
条件での寸法とは 
異なります。 



請びやずい場所に設置する場合は 

♦腐食性ガスび発生しやすい温泉地や工場地帯、ミ毎岸、 
魚市場などに設置する場合は、配管ノ（イプび腐食す 
ることびあります。 

このよラな場所に設置する場合は、防せい処理をお 
勧めします。お買い上げの販売店にご相談ください。 


♦直射日光び当たるところ、換気の悪いところや、コ 
ン□•ス I -ーブなどの近くは;令却力び低下し、電気 
化のムダになります。 

♦湿気の多いところ、水のかかるところでは、漏電や 
鐘の原因になります。 

♦地面に直接据え付けるとさは、丈夫な 
板などを敷いてください。 

ん 



移動-運搬のとき 


電源プラグを巧いてください。 

♦移動のとを、キャスターなどで電源コードを傷付け 
ないよラ、十分注意してください。 

♦床面の段差や敷居などにキャスターをぶつけないで 
ください。 

A 注意 

♦フ U —ヴーを持ち上げ 
て動かすとさは、フ U 
ーヴー側面の底部を持 
つてください。扉取付 
金具 カバーは 持たない 
でください。（カバーび 
はずれてフ U —ヴーび落 
ちる恐れびあります。） 


扉取付金具カバー 



^アースについて 

A 警告 

1. 感電防止のためにアース(接地）をして < ださい。 

巧の場所へ据え付けるとさは、お買い上げの販売店 
に依頼して、必ずアースエ事 （ D 種接地工事）をして 
ください。（アースエ事はち料です。） 

• ±間や洗い場の床など水気のある場所 
• 地下室など漏水や湿気により露び付く恐れのある 
場所 

•その他、湿気や水気のある場所 
• アース線は;欠のちのには絶対に接続しないでくだ 
さい。 

水道管……配管にプラスチックび使われておりアー 
スになりません。 

ガス管……爆発や弓 I 火の危険びあります。 

電話のアース線や避雷針……落雷のとさ大さな電流 

び流れ、危挨です。 

2. アース線の接続について 

背面下部にあるアース線を使用してください。 


アース棒を使用する場合 



コンセントにアース端子が 
付いている場合 


コンセント 



3.漏電しゃ断器について 

常に水気のある場所に据え付ける場合は、アースの 
ほか、漏電しや断器の設置び義務付けられています。 
詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。 
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各部の名称 



庫 内な 

HF -21 CP のみです。 


を 却 器 

内箱の内壁び;令却器にな 
つています。 


操作パネル 


キヤスター 



• このフリ ーヴーは、製氷機ではありませんので、 
多量の製氷には使用しないでください。 

• 食品をたくさん入れたとさ、扉の開閉回数び多 
いとさ、また、より強く;令やしたいとさは温度 
調節つまみの目盛りを『強;令』に近い位置に合 
わせてくださし、。 

• 一度に多量の食品を保をされた場合、一時的に 
庫内の温度び上びります。 

• 一 scrcLu 下で保存する場合は、温度調節つま 
みを『強』の位置でお使いください。 

• 庫内上部は、扉の開閉などで温度び高くなりま 
す。なをは庫内上部の段差から已 Omm 下の位 
置までとしてくださし、。 


(周囲温度： 30°〇 



付属品 


パスケット 

1 

水 抜さ栓 

1 

へ ラ 

1 


己 





ご使用方法 

お使い前の準備 


1. 輸送のための包装やテープをはずし、扉を開けてし 
ばら < 換気をして < ださい。 

2. 電源プラグを交流] 00ボルトのコンセントに差し 
込み、約30分"試運転"を行ってください。 


3. 約]時間後、扉を開いて;令却器の;令え具合を点検し 
てください。 

冷却器び;令たくなり、ラつすらと霜び付さ始めてい 
ましたら試運転の結まは良好です。温度調節つまみ 
をご希望の目盛りに合わせてください。 

("庫内の温度調節"の項参照） 

4. 食品は約2時間後、庫内びよく;令えてから入れてく 
ださい。 


• 使い始めにプラスチックからにおいのする場合びあります。念のためにおいびこちらない様に 
周囲の風通しを良くしてください。においはしだいに消えます。 


上手な使いかた 


扉の開閉はすばやく 


食品の出し入れは効率よく 
手短かにしてください。 

;令気の流出を防ぐため扉は 
ひんぱんに開閉しない。 



必要む上にをやさない 

温度調節つまみは通常は 
『4(中）』でお使いくださ 
い。（"庫内の温度調節"の 
項参照） 



食品は密閉容器かラップをして保存 を凍が不適当なものは入れない 


水気のあるちのの保をは密 
閉容器やラップ-ポ U エチ 
レン袋を利用すると、；令却 
器の霜付量を減らせます。 




生の葉菜類、いち類、乳製 

口口な乙 



扉は確実に閉める 

扉びねじれた0、巧びった 
り、また扉パッキングび破 
れたりしてフ U —ヴー本体 
との間にすを間の生じた場 
合は、修理を依頼してくだ 
さし、。 



食品を詰め込み過ぎない 


詰めすざると;令気の流れび 
悪くなります。また扉内側 
に食品びあたり、扉び閉ま 
b ないことびあります。 
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ご使用方法 

庫内の温度調節 

下表を参考にして、矢印の方向に温度調節つまみを硬貨などを使って回し、調節してください。 


冷却度 

つまみ 

目ま 

庫 内温度 

切 

切 

彻） 

•運転を止めるとき 
•霜取りのとさ 


弱;令 

へ 

1 〜 3 

願） 

• あまり冷やす必要のないとき 
•をえ過ざるとを 

(中）より約2〜3で 
高< な0ます 



4 

冲） 

•通常のとさ 

約-18で 

強 

i 

冷 

曰〜7 

猫） 

•ホームフ U —ジングするとさ 
(急いで冷やしたいとき） 

•強く;令やしたいとき 
•夏期など、周囲温度が高いとさ 

(中）より約2〜3で 

1氏くなります 


操作パネル 


運乾ランプ 


温度調節つまみ 



广急をスイッチ-運転ランプについて） 

通潮よ 

♦急;令スイッチを『切』（ランプ消 I な）の位置でお使い 
ください。 

庫内を早くをやしたいとき 
一度にを量の食品を入れたとき 

♦急;令スイッチを『入』（ランプ点な）にしてください。 
連続運転を開始します。 

※運転ランプは電源び通電されているとき点なします。 

霜取りについて 


♦表の温度は、周囲温度び3ぴ C 、 食品を入れずに扉を 
閉じ、温度び安定したとさ、庫内ほぼ中央下寄りで 
測定した値です。扉の開閉、食品の入り具合により 
変わります。 

♦通常は温度調節つまみを『4(中）』の位置でお使い 
<ださい。 



•急;令スイッチび『入』（ランプ点打）の状態ですと、 
コンプレッサーび連続運転しますので、温度調節 
機能は働さません。 

•急をスイッチを『入』（ランプ点な）にしたとさは 
24時間じ(内に、必ず解除してください。 


フリーザー内部に霜が已 mm 程度付いてきた5、霜取りを行ってください。 

多量の霜び付いたままですと、を却力びほ下しますので、付属のへラでかき落としてください。 


1 . 庫内の食品を取り出し、他のフ U —ヴーや;令蔵庫へ移 
してください。 

2 . 温度調節つまみを『切』にし、電源プラグをなさ、扉 
を開放する。 

-冷却運転び停止し、霜び溶けまず。 

3. 霜び溶け出した5、本体内部の排水キャップを開け、 
排水部にかさ落とした霜や霜とけ水を集めてください。 

•霜を早<取り出したいとさは、付属のへラを使用し、 
かき落としてください。 

4. 水なさ栓の下に受け皿を置さ、邁まった水を捨ててくだ 
さい。 

-水抜さ栓をち図のように、本体から 2 cm 程度引さ出 
し水巧さ栓表面の▲マークを真上方向から真下ち向 
へ回してくださし、。 

•水抜さび終わりました b 、 水抜さ栓表面の▲マーク 
を真上方向に回し、押し込んでください。 

5. 霞取りび終わりましたら、本体内部の排水キャップを閉 
め、フリーヴー内部や扉、扉パッキングに付着した水滴 
を巧などでなさ取ってください。 

6 . 扉を閉め、電源プラグを差込み、温度調節つまみを『強 J 
にするか、急をスイッチを『入』にして早くフ U —ヴー 
内を;令やしてください。 

•フ U —ヴー内び十分;令えてから温度調節つまみを元 
の位置に戻し急;令スイッチを『切』にする。他に移 
した食品を入れてください。 




排水び終わった6 


(◎wC な 



•霜取りは早めに行ってください。 

多量の霜は;令却能力を低下させまずので、定期 
的に早めの霜取りび必要でず。 

•ナイフやネジ回しなどを使って、フ U —ヴーに 
付いた霜や氷を取ることは、絶対にしないでく 
ださい。フ U —ヴーに傷や巧びでさ、故障の原 
因になります。 

•電源プラグを抜いた後は、ずぐ差し込まずに巳分 
じ(上待ってか日差し込んでください。すぐに差し 
込むと、圧縮機に負担びかかり、故障の原因に 
なりまず。 
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お手入れのしかた 

いつち清潔にお使いいただくため定期的にお手入れしてください。 

参お手入れの方法 

A 警告 

安全のため電源プラグを巧いてください。 

1. 柔らかい布でカラぶきしてください。 

2 . ちれのひどいとさは、食器洗い用中性洗剤を含ませた 
布でふいてください。 

3. 食器洗い用中性洗剤を使用した後は、水を含ませた巧 
でふさ取り、さらにカラぶさします。 

A 警告 

フ U - ヴーに直接水をかけないでください。請びたり、 

温度調節部など電気部品に水が入ると、漏電や故障の 
原因になりまず。 

参お手入れ後のま全点検 

A 警告 

1. 電源コードにされつやずり傷はありませんか？ 

2. 電源プラグに異常な発熱などありませんか？ 

3. 電源プラグがコンセントにしっかり差し込んでありま 
ずか？ 

…電源コード-プラグの傷付さや、ほこりが溜まって 
いると、感電や义災の原因になります。 

* ちし、不審な点びありましたら、電源プラグを巧いて、 

お買い上げの販売店へご連絡ください。 


冷凍室（フリーザー）の性能について_ 

この冷凍室（フリーザー)の性能は^13 ( フォースター）です。 

•フリーヴーの性能は、日本電機工業会規格 •JEM の試験方法は、次の通りです。 

(JEM 11 76) に定められた方法で試験したとき 1 .必要に応じて温度調節つまみを調節して試験しま 

のフ U —ヴー内の;令凍負荷温度（食品温度）によ す。 

つて表示しております。 2. フ U_ ヴーの据え付け場巧の温度は]已〜 30 むの 

範囲を基準としています。 

3 .フリーヴー定格内容積] 00 L 当り 4 .已 kg のを品を 
2 4 時間じ(内に 一] 8 °C じ(下に凍結でをるフ U - 
ヴーをフォースター室としています。 

•を凍食品の貯蔵期間 

;令凍を品の P 、 宁蔵期間は、食品の種類、店頭での貯蔵 
状態、フ U —ヴーの使用条件などによつて異なり、 
左の表の期間は一応の目をです。 

(ま） バスケット内で;令凍するとま結までに多くの時間を必要とします。バスケット内は、ホームフリージング 
などには向さません。必ず庫内周壁付近で;令凍してください。 



電源プラグ、電源コード周囲、背面 
の機械部分のお手入れについて_ 

定期的 （1 〜2年間隔）に清掃 f 
してください。 

電源プラグをはずし、端子の [¢41 

ごみやほこりを取り除いてく シ 

ださい。また電源コード周囲 
のごみやほこりの清掃ちして \\r 
<ださい。 J I 

〈めれた手での清掃は絶対に^ 

しないでください。〉 、 - J 

背面の機械部分にゴミやほこりび窩まりますと、 
放熱効まび減かし r 庫内の;令え」び悪くなります。 
また、ほこりび湿気を吸って漏電を引さ起こす原 
因にちなります。機械部分の清掃は、修理サービ 
ス相談窓□または、総合相談窓 □ (裏表紙）にお問 
い合わせください。 

〈お客さま自身での清掃は危険ですのでおやめくだ 
さし、。〉 


が人狼が 


■みびき粉（ク レン ヴ ー)• 粉石けん-アルカ U 性洗剤 
.タワ シ.ベンジン.シンナー- 石油•酸-熱湯な 
どは、塗装面やプラスチック-扉パッキングを傷め 
ますので使用しないでください。化学ぞラさんを使 

用するとさは、強く 户 - 詞 

こすらないで、化学 J 

ぞうきんの注意書に C ."1® が" 1. 山 

従ってください。給^ ;。ミ 







こんなとさには 

庫内なを交換ずるとき ( HF -21 CP のみです） 

A 塾 g 感電を防止するため、電源プラグを 
抜いてから行って<ださい。 

♦庫内な電球は 

型名 r 1 ] 0 V ] 0 W ガラス球あ式 T 20 □金 E - ] 4」 
扫 IJ 売品はお買い上げの販売ちで型番已24222413已 
をお巧めください。 

♦庫内 I 打カバーは、左ちのねじをはずしてください。 

停電のとき 

♦扉の開閉をできるだけかなくしてください。夏でも 
2〜3時間の停電でしたら、食品貯蔵にはほとんど 
影響ありません。 

停電が予告されたとき ~ 

♦新たな食品の P 、 宁蔵は庫内の温度を高くしますので、 
避けてください。 

♦庫内を十分に;令やしておいてください。 

転宅のとを _ 

♦故障の原因となりますか b 横積みしないでくださ 
しん 

♦この フ U - ヴーは已0/己0 ヘルツ 共用ですから、周 
波数の切換えはお要ありません。 

通常は保存用としてご使用くだ 
さい。 _ 

あらかじめ;令凍されたちのを入れてください。 

多量の生食品を入れると;令えなくなります。 


^品度調節つまみを"切"にしたときや、 
電源プラグを巧いたときは、再び差し 
込むまで已分似上間をおいてくださし、。 


すぐに差し込むと圧縮 
機に無理びかかり、故 
障の原因になります。 



扉を閉めた直後、再び扉を開けると 
きは扉び固く閉まつているため約 1 
分の間をおいてください。 


これはフ U —ヴーび外気の侵入、；令気の流出を極力か 
なくするために密閉び良くなっているための現象で、 
異常ではありません。 


保冷枕など市販の袋入り寒冷剤 
を庫内に入れる場合は、袋の破 
れにミ主意してください。_ 

破れて硝を、尿素などの中身び漏れると、鐘や故障の 
原因になります。 



品 番 

HF - 1 0 CP 

HF -21 CP 

定格 内容 積 

103 L 

20 已 L 

外形寸法（幅 X 奥行 X 高さ） mm 

已 70 X 565 X 885 

940 x 565 x 885 

定格電圧-周波数 

100 V - 已0/己 OHz 

lOOV - 已 0/60 HZ 

電動機の定格消費電力 

己0/己 OW 

78/78 W 

を凍室（フ U —ヴー）の性能 

Ka***i (フオースター) 

Ka***i (フオースター) 

近 g 

真 里 

34 kg 

41 kg 

電源コード（ち効長さ） 

1 .9 m 

1 .9 m 


※製品改良のため、仕様び変わることびあります。ご了承ください。 

※本品は、日本国内家庭用の製品です。他用途には使用しないでください。また、国外での使用はでさません。 

(FOR USE IN JAPAN ONLY) 
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アフターサービスと 保証に ついて 


修理を依頼される前に 


故障かな？と思った!5次のことをお調べください。 


全くをえない 

• 通電ランプび消えていませんか？ 

電源プラグびコンセントから抜けている。 

停電である。 

ご家庭の電源ヒューズやブレーカーび切れている。 

•温度調節つまみの位置び『切』になっていませんか？ 

よくをスない 

• ;令却器に霜び付さすざていませんか？ 

• 据え付け状態は適正ですか？ 

• 温度調節つまみの位置は適正ですか？ 

• 直射日光び当っていませんか？ 

• 扉の開閉びひんぱんではありませんか？ 

• 一度に多量の P 、 宁蔵品を入れていませんか？ 

音がラるさい 

•床びしっかりしていますか？ 

• フ U —ヴーびびたついていませんか？ 

• フ U —ヴーの背面び壁などに当っていませんか？ 

• フ U —ヴーの後に容器などび落ちていませんか？ 

フリーザーの外部に 
露が付< 

•梅雨など、湿度の高いとさ本体•扉-扉パッキングなどに露の付くことびあり 
ます。これは;令水を入れたコップの周囲に水滴び付くのと同じで故障ではあり 
ません。露は乾いた巧でふさ取ってください。 

また湿度の低い場所、風通しの良い場所への設置をお勧めします。 

水の流れるよラな音がする 

(チヨ□チヨ□、シューンュ-という音） 

•フリーヴーを;令やすための液（を媒）び流れる音です。故障ではありません。 

フリーザー本体周囲 
が熱く感じる 

•夏場や運転の初めには特に熱く感じます。 

フ U —ヴーの露付さ防止と放熱を行ラためのパイプび組み込まれているから 
です。庫内食品には影響ありません。 


LU 上のことをお調べになり、それ 
でら具合が悪いときは、お買い上 
げの販売店または当社「お客さま 
ご相談窓□」（裏表紙）へ次の事項 
をお知5せください。 


① 故障の状況（でさるだけ詳しく） 

② 品 番 

③ 製造番号 

④ お買い上げ年月日 

⑤ おなまえ-おところ-お電話番号 

⑥ 訪問曰 


(イ呆証書に記入してあります。） 


保証について 


1. 保証書について 

♦この商品にはな証書び付いています。販売店で所定事項 
を記入しておミ度しいたしますから記載内容をご確認いた 
だき大切に保管してください。 

なお、食品の補償等製品修理 L ソ外の責はご容赦ください。 

2. 保証期間中の修理 

♦保証期間はお買い上げ曰より]年間です。ただし、；令媒 
循環回路（圧縮機-凝縮器-冷却器-毛細管-配管）は 
已年間です。 

•修理の際には、保証書をご提示ください。保証書の規定 
に従い、販売店び修理させていただきます。 


3. 保証期間が過ぎている時の修理は 

♦お買い上げの販売店にご相談ください。 

修理をすれば使用でさる場合は、お客さまのご要望によ 
りち料修理いたします。 

4. 補修用性能部品の保有期間 

♦当社はこのフ U —ヴーの補修用性能部品を製造巧切り 
後、日年なちしています。 

♦補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために 
必要な部品です。 

《 アフターヴービスについてご不明の場合 

修理のご相談やご不明な点は、お買い上げの販売店へ 
お問い合わせください。 

また、転居や贈答品などでお困りの場合は、当社「お 
客さまご相談窓□」（裏表紙）にお問い合わせください。 
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お客さまご相談窓 □ 


•まずはお買い上げの販売店へ… 

家電製品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出くださし、。 
転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓□にお問い合せください。 


♦緩を巧談窓 □ 電機（株）お客さまセンター 

受付日寺間9： 00-18： 30 (3 己巳曰） 

家電製品についての全般的なご相談は、 

_下記電話番号にお問い合わせください。_ 

総合相談窓日巧 050-31 16-3434 

※上記ま号をご利用でさない場合は 
大阪 （0 己）巨 994— 9已70 にむかけ<ださし、。 

_郵便 • FAX でご相談される場合は_ 

♦兰洋電機（株）お客さまセンター 

〒已 70-8 日77大阪府守□市京阪本通2-已-已 
FAX (06) 日 994-9 已] 0 

_持ち込み修理および部品についてのご相談_ 

■兰洋電機 サービス （株） 

受付時間月曜曰〜±曜曰（曰曜、祝曰を除く） 

9： 00-17:30 

※持込み修理および部品については、さ地区サービス 
センターで承っています。 

住所、電話ま号は変更することびありますのでご了承ください。 


■修理サービス巧談•富 □ E 洋電機サービス（株） 

受付時間月曜日〜金曜日 9: 00 〜 18: 30 

±曜'日曜.祝日.当社休日 9: 00 〜 17: 30 


修理や部品に関するご相談は、お買い上げの販売店 
または下記電話番号にお問い合わせください。 


ま京コールセンター 


関ま-甲信越地区 

巧 〇已 0-31 1 6-2222 
巧 東京 (03) 已 302-3401 

化ミ毎道地区 

巧 〇已 0-31 1 6-2333 

東北地区 

巧 〇已 0-31 1 6-2444 


大阪コールセンター 


近畿'北陸'四国地区 

巧 0 已〇— 3116—2 已已已 
巧 大阪 (06) 42 己 0-840 日 

中部地区 

巧 〇已 0-31 1 6-2666 

中国地区 

巧 〇已 0-3] 1 6-2777 

九州地区 

巧 〇已 0-31 1 6-2888 


ミ中 縄 地区 凸〇日 8-944 -已 018 

受付時間月曜曰〜±曜日旧曜、祝日および当社休日を除く) 
9 : 00-12 ： 00. 13: 00〜17: 30 



お客さまメモ 購入年月日、購入店名を記入してください。ヴービスを依頼されるときに便利です。 

品 番 


購入店名 

TEL ( ) - 

購入年月曰 

年月 曰 


王ま電機株式合な 

兰ま電機コンシュ-マエレク h □ニクス株な含な 
家電事業部 

干 574-8534 大阪府大東市；洋町番1号 


3FB 巨 P1010 已 4002 




























